362                           Achtzelxnter   Abscln
t' in der Richtung der inner en Norm wir ihn positiv rechnen, wenn er in diese zeichnen wir ihn also mit p, so liaben w §. 60 anzuwenden, Hv = — p zu setzen.
Eine Folge der Annahme I. ist die, Druck P senkrecht gegen die freie  Ob< wirkt.    Ist  die  Oberfiache   der   Fliissigt sondern ganz oder zum Theil durch  fes ist an diesen festen Wanden der Druck ] sondern als durch die Bedingungen  der zusehen.    Der Druck p an irgend einer nach I. ein Scalar, also eine Function der Stelle.
Um  die  Gleichgewichtsbedingungen in den Gleichungen (10), (11), §. 60
xy = o,  x, = 0,   r. = o,  r, = (
.KX = Yy = Zz •= —
zu setzen, und erhalten, wenn X, Y, Z ausseren Kraft sind:
und fur die freie Oberflache
(2)                                      p = P.
Die Dichtigkeit Q betrachten wir bei keiten als eine Constante und nennen di( pressible Fliissigkeiten.    Diese Annal in  aller Strenge, wohl aber mit   grossei Wirklichkeit iiberein.
Bei den Gasen ist Q eine Function auch p eine Function von Q). Die Natu) durch physikalische Thatsachen gegeben